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| Dr JAN PILIZ | 


Profesor Uniwersytetu Jagiellonskiego, dyrektor Kliniki chorob nerwowych, 

dziekan Wydziatu lekarskiego, prezes Tow. neurologicznego w Krakowie, 

czionek korespondent krolewskiego Brytyjskiego Tow. psychologicznego, 

członek Towarzystw neurologicznych w Paryżu i Wiedniu, Komandor Orderu 
Jugosłowiańskiego św. Sawy etc. 


zmarł w 60 roku życia, dnia 26-go listopada 1930 roku, po ciężkich cierpieniach, 
zaopatrzony św. Sakramentami. 


Nabozenstwo żałobne przy zwłokach odprawi się w akademickim kościele św. Anny w sobote 
dnia 29 listopada b. r. o godzinie 11 przed poł, poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz — 
o czem pozostała żona, córka, syn, zięć i wnuczek zawiadamiają. 
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Zakład pogrzebowy „Concordia“ DRUKARNIA ZWIAZKOWA W KRAKOWIE 
JANA WOLNEGO 


Kraków, pl. Szczepański 2. — Tel. 103-31. 


